DART AEROSPACE LTD Work Order: | . 
PO 


Description: Actuator Shaft Bushing Part Number: C45-3-8B 
o 


Inspection Dwg: C45-3-8B o Page 1 of 1 
INSPECTION SHEET 
Drawing Tolerance Actual Method of Comments 

Dimension Dimension Inspection 
0.980 +/-0.005 OOOO ESOO FOSO O 
0.688 +0.007 10.000. 
0.876 0.009 /=0,000 a a a 
0.720 +/-0.005 PO O IO O 

0.03 x 45° +/-0.010 x 0.5° PEO IESO O E 
0.125 +/-0.005 POSO FEOS EOS O 
0.380 +/-0.005 POSO FEOS EOS O 
0.068 FOO 0008 a a a 

0.02 x 45° +/-0.010 x 0.5° OOOO ESOO FEO IO 


Measured by: Checked by: QC Inspector: 


(If necessary) 
C i d 
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